|-------------------------------------------------------------------------------|
|Bill Of Materials for Sporty Pro 69 RX on Nov.10.1998  |
|-------------------------------------------------------------------------------|
|Item|Qty |Reference|Part Name     |Manufacturer  |Description                  |
|----+----+---------+--------------+--------------+-----------------------------|
|1   |1   |U201     |3361          |              |                             |
|2   |1   |H201     |2X3HEADER     |              |                             |
|3   |1   |H202     |2X5HEADER     |              |                             |
|4   |1   |L207     |366P-N        |              |                             |
|5   |3   |C235 C237|CAP,0.01,5%   |              |                             |
|    |    |C244     |              |              |                             |
|6   |1   |C234     |CAP,0.1U,5%   |              |                             |
|7   |5   |C224-225 |CAP,0.1u,5%   |              |                             |
|    |    |C227 C230|              |              |                             |
|    |    |C247     |              |              |                             |
|8   |6   |C207 C211|CAP,1000P,5%  |              |                             |
|    |    |C214 C221|              |              |                             |
|    |    |C228-229 |              |              |                             |
|9   |3   |C201 C206|CAP,100P,5%   |              |                             |
|    |    |C240     |              |              |                             |
|10  |4   |C208 C215|CAP,10N,5%    |              |                             |
|    |    |C217 C220|              |              |                             |
|11  |5   |C212-213 |CAP,10P,5%    |              |                             |
|    |    |C241-243 |              |              |                             |
|12  |1   |C205     |CAP,12P,5%    |              |                             |
|13  |1   |C203     |CAP,15P,5%    |              |                             |
|14  |1   |C231     |CAP,1U,5%     |              |                             |
|15  |4   |C216     |CAP,22P,5%    |              |                             |
|    |    |C222-223 |              |              |                             |
|    |    |C239     |              |              |                             |
|16  |2   |C210 C219|CAP,2P,5%     |              |                             |
|17  |1   |C218     |CAP,3P,5%     |              |                             |
|18  |1   |C232     |CAP,4.7N,5%   |              |                             |
|19  |1   |C236     |CAP,4.7U,5%   |              |                             |
|20  |1   |C209     |CAP,5.6P,5%   |              |                             |
|21  |1   |C238     |CAP,68P,5%    |              |                             |
|22  |2   |C202 C245|CAP,8P,5%     |              |                             |
|23  |1   |C233     |CAP,OPEN,5%   |              |                             |
|24  |1   |FIL203   |CF455,455D,   |              |                             |
|    |    |         |7.5K,6dB      |              |                             |
|25  |1   |D203     |DIODE,1N4148  |              |                             |
|26  |1   |D202     |DIODE,MA111   |              |                             |
|27  |1   |D201     |DIODE,MA77    |              |                             |
|28  |1   |C226     |ECAP,10U,10%  |              |                             |
|29  |1   |L204     |IND,12N,10%   |              |                             |
|30  |3   |L201-202 |IND,12nH,10%  |              |                             |
|    |    |L209     |              |              |                             |
|31  |2   |L206 L208|IND,2.2U,10%  |              |                             |
|32  |1   |L205     |IND,5.6nH,10% |              |                             |
|33  |1   |L203     |IND,6.8nH,10% |              |                             |
|34  |2   |Q205-206 |NPN-SOT23,    |              |                             |
|    |    |         |2SC1623/L6    |              |                             |
|35  |1   |Q204     |NPN-SOT23,    |              |                             |
|    |    |         |2SC2404C      |              |                             |
|36  |3   |Q201-203 |NPN-SOT23,    |              |                             |
|    |    |         |2SC3356       |              |                             |
|37  |4   |Q207-210 |PNP-SOT23,    |              |                             |
|    |    |         |2SA812-M6     |              |                             |
|38  |1   |R217     |RES,0 ohm,5%  |              |                             |
|39  |2   |R204 R206|RES,1.2K,5%   |              |                             |
|40  |1   |R215     |RES,1.5K,5%   |              |                             |
|41  |3   |R220     |RES,100K,5%   |              |                             |
|    |    |R225-226 |              |              |                             |
|42  |1   |R223     |RES,13K,5%    |              |                             |
|43  |1   |R201     |RES,15K,5%    |              |                             |
|44  |1   |R213     |RES,180K,5%   |              |                             |
|45  |1   |R218     |RES,18K,5%    |              |                             |
|46  |4   |R221     |RES,1K,5%     |              |                             |
|    |    |R227-229 |              |              |                             |
|47  |4   |R230-233 |RES,2.2K,5%   |              |                             |
|48  |2   |R212 R219|RES,20K,5%    |              |                             |
|49  |1   |R208     |RES,22,5%     |              |                             |
|50  |1   |R211     |RES,2K,5%     |              |                             |
|51  |2   |R207 R216|RES,3.3K,5%   |              |                             |
|52  |1   |R203     |RES,330,5%    |              |                             |
|53  |1   |R210     |RES,33K,5%    |              |                             |
|54  |1   |R224     |RES,4.7K,5%   |              |                             |
|55  |1   |R202     |RES,430,5%    |              |                             |
|56  |1   |R222     |RES,5.1K,5%   |              |                             |
|57  |1   |R214     |RES,6.8K,5%   |              |                             |
|58  |1   |R205     |RES,68K,5%    |              |                             |
|59  |1   |R209     |RES,910,5%    |              |                             |
|60  |1   |CON201   |RF_CON        |              |                             |
|61  |1   |FIL201   |SF171P,       |              |                             |
|    |    |         |DF434R2,7.5K, |              |                             |
|    |    |         |6dB           |              |                             |
|62  |1   |U202     |TB31202FN     |              |                             |
|63  |12  |TP201-212|TP,TP         |              |                             |
|64  |1   |CV201    |VCAP,5-20P    |              |                             |
|65  |1   |VR201    |VRES          |              | VARIABLE RESISTOR (POT)     |
|66  |1   |FIL202   |XF21.4,       |              |                             |
|    |    |         |21.4MHz,7.5K, |              |                             |
|    |    |         |3dB           |              |                             |
|67  |1   |X201     |XTAL,12.8MHz, |              |                             |
|    |    |         |30ppm,16pF    |              |                             |
|68  |1   |X202     |XTAL,         |              |                             |
|    |    |         |20.945MHz,    |              |                             |
|    |    |         |30ppm,16pF    |              |                             |
|-------------------------------------------------------------------------------|
